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།ཁོ་ཕུ་མཁན་ཆེན་གྱིས་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་རིག་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་བཅས་བཞུགས།། 
། །སརྦ་རྷ་ཛ་བརྟེ་པ་ཊ་སྭ་རུ་ཕཾ ་ཙཀྲ་སྣྷི་རཱ་པ་ད་ན་ཊཱ་ཀ་མ་ཡ༔ སྣུ་བྷུ་མི་པནྡ་བྷ་ག་ཝཱ་ཛ་གརྡེ་སརྦ་དྷྱ་ 
ཡོ་ དྷརྨ་ཅ་ར་ཇ་པདྨ། 
༄༅། ། རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཟློས་པའི་ 
གར། །འགྲོ་མང་དོན་དུ་བསྒྱུར་མཁས་ས་སྐྱ་པ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསོལ། །འགྲོ་ལ་ 
རྗེས་བརྩེ་ཐུགས་རྗེའེ་སྤྲིན་ཕུང་ལས། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་སྒྲ་དབྱར་སྐྱེས་རྔ། །བསྐལ་བཟང་མདོངས་ 
མཐའ་ཅན་གྱི་དགའ་སྟོན་དུ། །སྒྲོགས་མཁས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རྣམ་མང་ཏིང་འཇི་ན་ 
པ། །རེགས་བརྒྱའེ་ཁྱབ་བདག་ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསོལ། །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ 
མཐུས། །རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་བརྩེའེ་མངའ་བདག་སེང་གེའི་ཁྲིར། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་བརྟན་པ་ 
རྦང། །ཕན་བདེའི་རྩ་ ལག་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས ་ཤོག །ཅེས་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་རྣམ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་བདག་ཉིད་ 
ཆེན་པོ་དཔ ལ་ར སྐྱ་ བ སྔག ས་ འཆོང་ངག མ་ ང་ཀུན་དག འ་བ སཿ ད་ནམ ས གྲག ས་བ ་རྒྱལ་མ ཆན་དཔ ལ་བཟ ང་པོའི་ཞབ ས ་ཀྱི་པ དྨོ་རྟག ་བ རྟན་འཚེ་ཞེ ང་བ ཞེས ་པའི་ 
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་འཕར་དབྱེ་ཕྱིར། རིག་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་ཀྱིས་འཁྲུད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི། དཱ་རི་དྲྭ་པ་ཀྭ་ལ་པཱ་དས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ཞིང་ 
བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགྱིས་པའོ།། 
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